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Unitree (宇树科技) publicó el miércoles un video de 61 segundos de su humanoide H2-X. En China lo venden como Leyenda del kung fu: Guardián. El clip arranca con el robot pateando la puerta de un auto, después levanta un vehículo y cierra con una pelea contra un atacante armado. Lo que no viene con el video: precio, ficha técnica, fecha de envío ni una prueba de que el robot decida solo qué hacer.

La batería es el dato que más se repite. Unitree (宇树科技) dice que el H2-X aguanta unas 8 horas. El H2 anterior, con un paquete de 0,972 kWh, duraba unas 3. No publicaron a qué carga, a qué velocidad ni con qué tareas midieron esas 8 horas.


Lo que sí se sabe del H2

El H2, la base de este modelo, mide 1,82 metros y pesa unos 70 kilos. Tiene 31 grados de libertad. Las articulaciones de las piernas entregan 360 N·m y las de los brazos 120 N·m. Cada brazo levanta 15 kilos de pico y 7 kilos de forma continua. Salió en octubre de 2025 a 199.000 yuanes (unos 28.000 dólares). El H2-X no tiene precio publicado.

El 7 de septiembre Unitree (宇树科技) mostró UnifoLM-X2-1.0, un sistema que según la empresa permite combate autónomo. En el lanzamiento del miércoles no dijeron que el H2-X use ese sistema, ni ningún otro, sin una persona atrás.

En la descripción del video piden usar el robot “de forma segura y educada” y mantenerse a 2 o 3 metros. Es el mismo tipo de aviso que ya traían el H1 y el G1.

Unitree (宇树科技) cotiza en el STAR Market de Shanghái. En la primera semana la valoración pasó brevemente por unos 62.000 millones de dólares y después perdió cerca de la mitad. Wang Xingxing, el fundador, dijo el fin de semana en el South China Morning Post que GPT-6 podría empujar un salto en robótica en uno o dos años. En este lanzamiento no hay un dato nuevo que ate al H2-X con esa predicción.



Fuente: Robots Daily
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